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1973 年 我 们 在 上 海 曾 对 宝山 县 中 华 按 蚊 〈4zothpeler sinensis) 进行 了 室内 饲养 ,通过 自然 交配 繁殖 
了 3 代 。 1975 年 又 对 重庆 郊区 的 中 华 按 蚁 同样 地 进行 了 室内 累 代 饲育 。 近 几 年 来 文献 上 报道 ， 未 经 
驯化 的 中 华 按 蚊 ,在 实验 室内 常规 饲养 条 件 下 ,不 易 发 生 自 然 交 配 (Oguma 和 Kanda，1976; 潘 家 复 和 
韩 罗 珍 , 1979)。 这 一 报道 与 我 们 的 经 验 很 不 一 致 ,为 了 弄 清 引起 这 种 不 一 致 的 原因 ,以 便 改 进 饲 养 工作 ， 
我 们 特别 对 第 -- 代 中 华 按 蚊 在 实验 室内 自然 交配 的 某 些 规 律 ,进行 了 观察 。 现 将 观察 结果 报告 如 下 。 

材料 和 方法 

中 华 按 政 来 源 ”自重 庆 郊 区 和 后 棚 中 捕 提 饱 血 按 蚊 若干 ,单个 地 分 别 置 于 直径 2 厘米 ,高 8 愿 米 之 玻 
管内 。 管 底 垫 以 湿 棉 花 及 一 层 滤 纸 ,然后 置 于 养 改 室内 待 其 产 哮 。 产 则 后 , 鉴定 蚁 种 ， 将 中 华 按 蚊 罚 集 
中 一 起 ,48 小 时 后 人 水 孵化 ,幼虫 饲 以 脱脂 猪 肝 粉 及 酵母 粉 (1:3)。 成 晴 后 收集 之 ,羽化 后 供 观 察 用 。 因 
此 ,实验 中 所 用 成 蚁 均 为 直接 来 自 野外 成 蚁 的 第 一 子 代 , 未 经 任何 “驯化 “过 程 。 

自然 交配 条 件 ”定期 收集 蚊 旺 , 分 别 肉 雄 , 按 不 同比 例 置 于 一 定 大 小 的 蚊 笼 中 , 任 其 羽化 。 成 蚊 饲 
以 10% 葡萄 糖水 。 富 内 温度 为 25 一 28" ,相对 湿度 82 一 95% 。 光 照 时 间 为 40 瓦 日 光 灯 下 每 天 光照 10 
小 时 (Am8.00 一 Pm6 .00)。 无 自然 光 进 入 室内 。 

羽化 后 一 定时 间 , 解 剖 瞧 蚊 受 精囊 ,观察 受精 情况 。 





结 果 
一 、 自 然 交 配 发 生 的 最 早 时 间 
收集 6 小 时 内 出 现 的 旺 , 瞧 雄 各 100, 置 于 空间 为 20 x 20 x 30 厘米 的 铁丝 网 蚊 笼 中 , 共 两 笔 。 玖 
化 后 24 小 时 及 48 小 时 ,各 解剖 一 笼 肉 发 受精 训 , 结果 如 表 1 


表 1 羽化 后 时 间 与 自然 交配 率 
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羽化 后 24 小 时 内 ， 没 有 发 现 受精 座 蚊 ， 故 无 自然 交配 友 生 。 这 时 大 多 数 雄 蚊 的 外 生殖 器 已 扭转 
180”(87 .6%), 少数 尚 只 旋转 90° 左右 。 改 化 后 48 小 时 ,自然 交配 已 经 发 生 。 受 精 率 为 2.862%2。 

二 、 有 雌 、 雄 蚊 比 例 不 同情 况 下 羽化 后 一 周 内 自然 交配 率 

将 24 小 时 内 的 晴 , 按 一 定 雌 雄 比 例 置 于 空间 为 20 x 20 x 30 厘米 的 较 短 内, 羽化 后 一 周 ， 解 剖 雌 
蚊 受 精 训 ,结果 见 表 2。 





本 文 1980 年 10 月 收 到 。 
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表 2 雌雄 蚊 比例 不 同情 况 下 ,一周 内 自然 交 刀 结果 
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注 ; 2 与 b 之 间 p<0.001 

结果 表明 , 当 座 蚁 比例 逐渐 增高 时 , 肉 蚊 受精 率 亦 随 之 增高 。 肉 雄 之 比 为 1:2 时 , 一周 内 平均 受精 
率 可 高 至 70% 左右 。 但 当 蚊 群 密度 过 高 时 ( 笼 号 7， 每 12 立方 砷 米 1 蚊 )* 受 精 率 又 显著 下 降 。 

三 、 空 间 大 小 与 自然 交配 率 的 关系 

将 24 小 时 内 的 肾 , 肉 座 各 240, 共 两 批 , 分 别 置 于 长 宽 高 各 为 5、45、80 厘米 的 甲 笼 及 30、 20、 20 
厘米 的 乙 笼 中 。 羽 化 一 局 后 ,解剖 峻 蚁 受精 讲 。 结 果 见 表 3。 


表 3 空间 大 小 与 自然 交配 率 
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注 : 0.25 >>p>0.1 
结果 表明 , 不同 空间 内 (空间 比 为 1:15, 高 度 比 为 1:4), 蚊 群 自然 交配 率 之 间 , 并 无 统计 学 上 的 显 


落差 异 。 两 种 空间 内 的 雌 蚊 受精 率 与 表 2 中 笼 号 3、4 的 肉 蚊 平均 受精 率 近 似 。 


四 、 交 配 与 否 与 吸血 活动 
将 连续 4 天 的 肾 , 肉 雄 各 240, 置 于 20 x 20 x 30 厘米 的 蚊 笼 中 ， 待 全 部 羽化 后 一 周 ( 其 中 半数 以 


上 已 羽化 10 天 ), 用 家 兔 供 该 蚁 吸血 30 分 钟 。 吸血 前 未 中 断 糖 水 供应 。 吸血 后 立即 解 章 瞧 蚊 受 精 训 。 


观察 受精 蚁 与 未 受精 蚁 各 自 吸 血 率 。 结 果 见 表 4。 
表 4 上 肉 蚁 受精 与 否 与 吸血 活动 关系 《p<<0.005) 


吸 血 琢 数 


86 





未 受 精 数 48 17 








结果 表明 ,在 没有 中 断 糖 水 供应 的 情况 下 ,受精 蚊 在 半 小 时 内 的 吸血 率 仍 可 高 达 60% 以 上 , 约 为 末 
受精 蚁 的 2 倍 。 两 者 之 间 具 有 明显 差异 。 若 按 吸 血 蚁 与 未 吸血 蚊 分 析 、， 则 吸血 蚁 中 受精 者 占 83.50%; 
未 吸血 败 中 受精 率 为 64.77%。 两 者 平均 受精 率 为 74.87%。 

讨 论 
关于 中 华 按 蚊 在 实验 室内 自然 交配 的 问题 ，Oguma 和 Kanda 〈1976)， 站 指出 ， 在 饲养 中 华 按 蚊 
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中 ,经 过 人 工交 配 26 代 后 , 方 有 自然 交配 发 生 ; 滔 家 复 和 韩 罗 珍 (1979) 则 认为 ,村 用 蓝光 干扰 法 , 即 用 蓝 
色 灯 光 连 续 光 照 72 小 时 , 方 可 诱 使 上 海地 区 第 一 代 中 华 按 蚊 发 生 自 然 交 配 。 但 羽化 后 第 5 天 的 受精 率 
却 很 低 , 仅 只 39%。 我 们 的 观察 结果 表明 , 重庆 地 区 中 华 按 蚁 在 实验 室内 是 很 容易 发 生 自然 交配 的 。 而且 
在 羽化 后 48 小 时 即 有 自然 交配 发 生 , 而 不 需 任 何 干扰 措施 ，1973 年 我 们 曾 对 上 海 郊 区 中 华 按 凡 的 自然 
交配 进行 了 一 次 探索 性 试验 。 结 果 证 明 , 每 天 40 瓦 日 光 灯 光照 10 小 时 (内 雄 数 各 106 只 ), 羽化 后 一 周 
的 受精 率 为 35.89 , 与 本 次 实验 结果 基本 一 致 。 因 此 ,说 明 重 庆 地 区 和 上 海地 区 的 中 华 按 凡 ,在 实验 室 
的 条 件 下 ,其 自然 交配 习性 并 无 明显 差异 。 我 们 认为 , 如 果 光照 时 间 过 长 , 也 许可 能 产生 不 利于 自然 交 
配 的 影响 。 

实验 室内 ， 蚊 类 自然 交配 率 的 高 低 , 常 受 一 些 因素 影响 。 如 雌雄 性 混合 的 比例 〈Ali 和 Rozeboom ， 
1973)、 救 龄 因素 、 蚊 群 密度 及 空间 大 小 (Stahler 和 Terzian，1956) 以 及 光线 强 弱 的 变化 〈Parkcr 等 ， 
1960) 等 因素 对 茶 一 蚁 类 的 自然 交配 均 有 较 明 显 的 影响 。 至 于 中 华 按 蚁 ,一定 空 间 的 大 小 对 交配 活动 
似 无 影响 。 光 线 强 导 的 变化 似 亦 无 关 紧 要 。 因 为 在 我 们 实验 室 条 件 下 , 或 者 为 40 瓦 日 光 灯 光照 ， 或 者 
全 黑 , 光线 强 弱 无 渐变 过 程 , 而 自然 交配 亦 同 样 发 生 。 然而 雌雄 性 之 比 及 玉 群 密度 却 显示 出 明显 影响 。 
因此 ,在 饲养 中 华 按 蚊 时 ,应 以 肉 雄 之 比 为 1:2, 蚊 群 密度 不 要 超过 和 所 15 立方 厘米 1 蚊 为 佳 。 其 最 高 产 
卵 率 应 在 羽化 一 周 之 后 。 

中 华 按 蚊 室 外 叮 刺 活动 多 在 夜间 进行 ,其 叮 刺 高 峰 则 在 黄 娩 及 黎明 时 刻 ( 王 兴 相 和 张 军 ,1957)。 而 
在 实验 室内 情况 有 所 不 同 。 潘 家 复 和 韩 罗 珍 (1979) 指 出 ,中 华 按 蚁 需 在 100 瓦 灯 光照 攀 下 , 才 有 明显 吸 
血 话 动 。 我 们 的 观察 说 明 , 即 使 第 一 代 中 华 按 蚊 , 在 不 中 断 糖水 供应 及 常规 灯光 照 炮 下 ， 对 家 兔 豚 血 活 
动 亦 颍 繁 , 半 小 时 内 吸血 蚁 数 即 可 达 半 数 以 上 。 其 中 受精 蚊 吸 血 活动 更 为 强烈 。 这 说 明 中 华 按 静 骸 自 
活动 ,至 少 在 重庆 地 区 ,并 不 需要 强 光照 射 , 亦 不 需 在 昏 腊 光线 中 进行 。Keesgan 等 (1964) 认为 ,实验 室 
内 饲养 中 华 按 蚊 的 最 大 困难 之 一 ,是 瞧 斑 不 愿 吸 血 。 这 也 许 是 不 同 地 区 的 中 华 按 蚁 上 豚 血 习性 的 差异 。 
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